DETECCIÓN DE PLAGIO 


Se define como Autor Principal, a aquel que aparece primero en la lista de autores 
del artículo. El Autor Principal debe enviar una comunicación certificando que el artículo es 
original y que no ha sido plagiado, este documento viene debidamente firmado y con 
número de cédula de ciudadanía o número de pasaporte. 


Antes de enviar a la revisión por pares, uno de los editores comprobará que el 
artículo no ha sido plagiado en el sistema URKUND. Se destaca que es política de la revista 
si el artículo ha sido publicado en inglés en una revista de alto impacto se lo puede publicar 
en la revista; si ha sido publicado en español se lo rechaza. 


Si el sistema de detección de plagio URKUND encuentra un porcentaje de 
coincidencias menor al 10% se lo acepta para su publicación. Si este porcentaje se 
encuentra entre 11 y 30% se le hace conocer a los autores para que hagan las citas 
correspondientes y vuelvan a presentar el artículo. Finalmente, si el porcentaje de plagio es 
mayor al 30% se rechaza el artículo. 


